





令 和 2 年 度 岩手 県 産 農林 水産 物 の 放射 性 物質 濃度 の 検査 結果 ( 令 和 2 年 12 月 末 現 在 ) 
























































































































































































































































































































































品 検査 件 数 (R2. 4 て R2. 12) (備考 ) 基準 値 を 超過 し た も の 

基準 値 超過 

殺 | 米 10 0 
類 | 小麦 5 0 
六条 大 者 1 0 
二条 大 妻 紀 時 

大 豆 12 0 
そば 28 0 
雑穀 1 0 

計 57 0 

『 生 | ニホン ジ カ 肉 250 0 
内 計 250 0 
畜 | 原 乳 54 0 
産 | 牛肉 3, 475 0 
物 3, 529 0 
き | 原木 生 し いた け (施設 ・ 露 地 ) 124 0 
の | 菌 床 し いた け 1 0 
こ | 原木 まい た け ( 露 地 ) 1 0 
・ | 菌 床 ま いた け 1 0 
円 | 原木 な めこ 3 0 
菜 | 菌 床 な めこ 1 0 
類 | 野生 きのこ 23 0 
ワラ ビ (栽培 ) 0 
シド ケ (栽培 ) 1 0 
タラ ノ メ (栽培 ) 記 
フキ (栽培 ) 1 0 
葉 ワ サビ (栽培 ) 1 0 
タケ ノコ 21 0 

\ 生 山 米 類 64 0 

ョ 245 0 

海 | スルメイカ 68 0 
産 | 秋 サ ケ 22 0 
魚 | マダ ラ 、 ス ケト ウ ダ ラ 69 0 
種 | ゴマ サバ 、 マ サバ 94 0 
ブリ 75 0 
マコ ガレ イ 、 アガ レイ 38 0 
クロ ソイ 、 キ ツネ メバル 27 0 
アイ ナメ 46 0 
ミズ ダコ 20 0 
ヒラ メ 53 0 

マ ボ ヤ 128 0 
スズ キ 1 0 
クロ ダイ —ー ー 
その 他 468 0 

ョ 1, 129 0 

内 | イワ ナ 20 0 
の ヤマ メ 2 0 
rE 20 0 
ョ 42 0 

合計 5, 252 0 

















